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Gandhari 


Gandhari (devanagari: ^Trai^t) var et nordvestlig 
middelindoarisk sprak som ble talt i den historiske 
regionen Gandhara. Liksom flere andre eldre prakritsprak, 
nedstammet det fra vedisk Sanskrit og var naert beslektet 
med klassisk Sanskrit. 

Gandhari er kjent skrevet i skriftsystemet kharosthl. 
Gandhari inneholder elementer fra sprak som ikke er 
indoeuropeiske, savel som fra dardiske sprak og ostiranske 
sprak. 


Gandhari 



Region Den historiske regionen 

Gandhara (det nordvestlige 
India, Pakistan og 
Afghanistan) 

Lingvistisk Indoeuropeisk 

klassifikasjon Indoiransk 
Indoarisk 
Middelindoarisk 

Gandhari 

Videre inndeling 
Sprakkoder 
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